
gemeente ALKMAAR^ 


GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Alkmaar. 


Nr. 24428 

25 maart 
2015 


Geweigerde omgevingsvergunning, vervangen van de voorgevel pui op de 
begane grond en het kappen van een taxus baccata in de patio, Langestraat 
115, Alkmaar 

1811JE115 


Reguliere voorbereidingsprocedure: geweigerde omgevingsvergunningen 


Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend, dat de volgende omgevingsvergunning 
hebben geweigerd: 


Langestraat 115 Alkmaar: het vervangen van de voorgevel pui op de begane grond en het kappen van 
een taxus baccata in de patio 

Datum einde bezwaartermijn: 25 april 2015. 


Bezwaar 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar 
indienen bij burgemeester en wethouders van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR. De termijn 
van zes weken loopt tot de genoemde datum einde bezwaartermijn. Eventuele bezwaren dienen vóór 
deze datum ontvangen te zijn. 
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